Z Ostachowiczów 


KAZIMIERA WANDA 


LEWSKA 


WDOWA PO PUŁKOWNIKU 
STRAŻY POŻARNEJ M. KRAKOWA 


NAJDROŻSZA SIOSTRA I CIOCIA 


przeżywszy lat 76, po krótkiej a ciężkiej chorobie, 


zmarła dnia 30 września 1976 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rako- 
wickim na miejsce wiecznego spoczynku do grobowca 
rodzinnego nastąpi w piątek 8 bm. o godzinie 11.40, 


o czym zawiadamia w głębokim smutku pogrążona: 


RODZINA. 


Nabożeństwo zulohne 


odprawione zostanie w dnia o godz. 


w kościele parat. Najśw. Marii Panny. 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY I PRACOWN. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr 2 
Kraków, ul. Kopernika 2 — Telefon 856-43 
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